Ks. JOZEF 


E 
Ye 


CURZYTER LJ. 


po ciężkich cierpieniach, zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł 
26 śtycznia 1958 r. w 47 roku życia a 29 powołania zakonnego. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele 

Najśw. Serca Pana Jezusa we wtorek dnia 28-go bm. o godzinie 8°30, 

Pogrzeb od bramy cmentarza rakowickiego we wtorek o godzinie 10°15, 
na te żałobne obrzędy zapraszają 


Ks. Jezuici. 
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